Tokarski 


przeżywszy lat 45, zasnął w Panu dnia 25 czerwca 1943 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w Środę dnia 11 sierpnia 1943 r. o godzinie 73 rano w kościele Najśw. 
Marii Panny, przed ołtarzem Pana Jezusa Ukrzyżowanego, o czym zawiadamiają 


żona, synowie, siostry i rodzina, 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
Jana Wolnego Drukarnia Związkowa, Kraków, Mikołajska 13. 


Kraków, pl. Szczepański 2 Tel. 103-31 


